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Sr» Sobert M, Furrier 
Assistant Director v/ 
Tim Clinical Caerter 
National Institutes of 
B*tb**3» Ik, Maryland 


Health 


Bear Bdb: 



^e«W4.th ±8 ft lartfaw* e™ Km. cw 

H« VT. Higgins of| 

su 68*»*&sg «oath«r cure* possibility far the 
Secretary of State. 


Will you please see that it is given 
the usual conslderatiop and let sc have your 
suggestion m to hoi# it ***»!■>/> be answered. 


With xaany thanks. 
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Sincerely, 


Assistant to the Director 
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